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Дара Вейн

    «Джесси и Тимка: хвостатые детективы на даче»

Пролог
      
Джесси гордо считала себя самой рассудительной собакой на свете. Её шелковистая шерсть всегда лежала идеально, а взгляд был таким спокойным, будто она знала все тайны Вселенной. Тимка же был её полной противоположностью: маленький вихрь, который не мог пройти мимо ни одной тени, ни одной подозрительной ветки и ни одного шуршащего листа. Он вилял хвостом так сильно, что иногда чуть не взлетал.
Когда хозяева сказали: «Мы едем на дачу!», Джесси вздохнула: «Надеюсь, там будет тихий уголок с пледом». А Тимка подпрыгнул до потолка: «Там точно есть кто-то, кого надо облаять!»
И они не ошиблись. Дача оказалась полна тайн.
Глава 1. Дело 1: кто украл вкусную улику?
      
Дача пахла свежей травой, печёными яблоками и… приключениями. Тимка первым выскочил из машины и тут же начал нюхать всё подряд.
— Тимка, стой! — крикнула Джесси, пытаясь сохранить достоинство. — Сначала осмотрим территорию. По правилам безопасности.
— Какие правила? — фыркнул Тимка. — Тут столько запахов! Вон там точно живёт ёжик! А там — белка! А тут… тут пахнет чем-то очень вкусным!
Он рванул к миске, которую хозяева уже поставили на крыльце, и замер.
— Джесси! — завопил он. — Косточка! Моя любимая косточка… её нет!
Джесси подошла, понюхала пустую миску и нахмурилась (насколько это возможно у йоркширского терьера).
— Спокойно, Тимка. Паники не будет. Будет расследование.
Тимка задрожал от волнения.
— Но это была моя косточка! С идеальным вкусом! Кто мог её взять?
Джесси огляделась. На траве виднелись маленькие следы. Не собачьи. И не кошачьи.
— Следы, — сказала она. — Свежие. И ведут… в сторону сарая.
Тимка уже мчался туда, громко тявкая:
— Держи вора! Держи вора!
В сарае было темно и пахло сеном. Тимка врезался в грабли, чуть не уронил лопату и вдруг замер. В углу что-то шевелилось.
— Кто там? — пискнул он.
Из-под ящика выглянула мордочка. Маленькая, любопытная, с блестящими глазами.
— Ой, — сказал мышонок. — Простите. Я не хотел. Просто она так вкусно пахла…
Тимка уставился на него. Потом на Джесси. Потом снова на мышонка.
— Ты… ты съел мою косточку? — тихо спросил он.
Мышонок съёжился.
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